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Jämlikt  Högkv:Fst  avd  L nr  7i49»  12/6  1946,  har  jag  härmed 
äran  insända  rapport  angående  ljusfenomen,  vilket  ll/7  inrappor- 
terats till  reg  av  reparatören  Arthur  Hansson,  Härad  she  v dir. ; ~l\~ 

tan  2,  Umeå, 

9 

Platsen  för  iakttagelsen!  nordspetsen  av  TaflesjÖn  (1  isn 
öster  Umeå). 

Tidpunkt : 9/7  kl  1450  - 1500,  Varaktighet  i omkring  2 sek. 

Höj d vinkel  i omkring  10°  , Kurs ; väster  till  öster, 

*• 

Riktning  från  observationsplatsen ; över  mitten  av  Ttfle- 

sjön. 
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Beskrivning  av  fenomenets  en  omkring  10  m lång  blårrCn 
strimma  med  ganska  jämnt  ljus  utan  uppfattat  ljud  eller  rok* 
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